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ΕΦΗΜΕΡΙΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΕΕΟΙ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΗ, 


ΕΝ ΑΘΙΙΝΑΙΣ 
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Περί καθορισμού τών όρων καί περιορισμών δομήσεως εις 
~εριοχάς έκτος τής πόλεως Κέρκυρας καί συμπληρώσεως 
καί τροποποιήσεως τών ίσχυόντων τοιούτων τού εγκεκριμέ¬ 
νου σχεδίου αυτής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ΰπ’ οψει τάς διατάξεις τού άπό 17 Ιουλίου 1923 
Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ.», ώς μεταγενεστέρως 
έτροποποιή3ησαν καί συνεπληρώ3ησαν καί είδικώτερον τών 
άρ-5ρων 9,, 11. 14, 17 καί 85Α αυτού, τού Ν.Δ. 8/1973 
«περί Γ.Ο.Κ.», ώς έτροποποιή·3η. διά τού Ν.Δ. 205/1973 
(ΦΕΚ 303/Α') καί είδικώτερον τών άρύρων 5 (παρ. 0), 10 
(παρ. 1), 33 (παρ. 1), 35 (παρ. 1), 38 (παρ. 3 καί 10) καί 
125 (παρ. 2) αυτού, καί ΐδόντες τήν ΰπ’ άρι3. 237/1970 
γνωμοδότησιν τού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Με¬ 
λετών), ώς καί τήν ΰπ’ άρι3. 101/1976 γνωμοδότησιν τού 
Συμβουλίου τής Επικράτειας, προτοίσει τόύ'Ήμετέρου επί τών 
Δημοσίων Έργων Υπουργού, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν: 

Άρίΐρον 1. 

- Καθορίζονται αί κάτω3ι ζώναι Α, Β," Γ καί Δ, ώς ζώναι 
δομήσεως εις τήνπέριξ τής πόλεως Κέρκυρας έκτος τού 
έγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν μέχρι τής δέσεως 
«Κανόνι», ώς έμφαίνεται είς τό, ΰπο τού Προϊσταμένου τής 
Υπηρεσίας Οικισμού, τε-ίεωρημένον ·διά-τής'ΰπ’/άρι·3. Ε. 
ί0901/1970 'πράξεως αυτού σχετικόν πρωτότυπον διάγραμμα, 
υπό κλίμακα 1:5.000, ουτινος συνοπτικόν αντίτύπόν. δημοσιεύε¬ 
ται μετά τού παρόντος. - . ' ·’ >·':7 .· 

Άρ3ρον.2., : . 

Ζώνη Α: 

1. Εντός τής έν άρ·3ρω 1 τού παρόντος ζώνης Α' έπι- * 
τρέπεται ή . άνέγερσις μόνον κατοικιών, έστιατορίων,-καφετε¬ 
ριών, καφενείων, Σνακ—μπαρ καί μπαρ. ' ' Ί ' 

2. Τά έλάχιστα όρια.έμβαδού καί διαστάσεων τών γηπέδων 

βρίζονται ώς ακολούθως: τ : . . - 

Έλάχιστον πρόσωπον όγδοήκοντα (80) μέτρα. ; 

, Έλάχιστον βά·3ος έκατόν πεντήκοντα (150) μέτρα. 

; Έλάχιστον έμβαδόν. δέκα πέντε .χιλιάδες (15.000) μ 2 . 

. 3. Ή μεγίστη δυναμένη νά καλυφ-3ή επιφάνεια έκαστου γη¬ 
πέδου ανέρχεται εις τριακόσια (300) μ 2 . 

4. Ό μέγιστος έπιτρεπόμενος αριθμός ορόφων τών οίκοδο- 
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μών ορίζεται εις ένα (1) με άνώτατον ύψος αυτών τέσσαρα 
καί ήμισυ (4,50) μέτρα. 



0. Πάσα άνεγειρομένη οικοδομή ·3ά είναι ένιαία, μή έπι- 
τρεπομένης τής κατασκευής αΰτής έπί ΰποστηλωμάτων (ΡΙ- 
Ε0ΤΙ8). < ι < ... . 

7. Εις τό ΰπό στοιχεία. Α—Β—Γ—Δ—Ε—Ζ τμήμα τής 
έν τώ άρ-3ρφ 1 τού παρόντος διαγράμμάτι έμφαινομένης δι’ 
έρυύρού χρώματος οδού αί κατάντι αυτής οίκοδομαί είς ούδέν 
σημείον έπιτρέπεται νά υπερβαίνουν έπίπεδον ευρισκόμενον έν 
καί ήμισυ (1,50) μέτρα κάτωθεν τού καταστρώματος τής 
οδού. 


Ζώνη Β: 


Άρί*ρον 3. 


1. Εντός τής έν άρ3ρω 1 τού παρόντος ζώνης Β' έπιτρέ- 

πεται ή άνέγερσις μόνον κατοικιών, ξενοδοχείων, έστιατορίων, 
καφετεριών, Σνακ—μπάρ καί μπαρ. , , - · 

2. Τά ελάχιστα όρια έμβαδού καί.διαστάσεων τών. γηπέδων 

ορίζονται ώς άκολού-3ως: . . . .. . . ,Σ 

Έλάχιστον πρόσωπον όγδοήκοντα (80). μέτρα. · 

Έλάχιστον 6ά·3ος έκατόν πεντήκοντα (150)'·μέτρα.) 

Έλάχιστον έμβαδόν δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μ 2 . 

3. Ή μεγίστη δυναμένη νά καλυφίή έπιφάνεια έκαστου γη¬ 
πέδου ορίζεται είς πέντε έπι τοϊς έκατόν; (5%) τής έπιφανείας 
αυτού, μή έπιτρεπομένης έν πάση'περιπτώσει ταύτης : νά ΰπερ- 
βή τά έξακόσια (600) μ 2 .λ. ' . ' 

Έν. ούδεμιά περιπτώσει έπιτρέπεται.ή κατασκευή ένιαίας 
οικοδομής έπιφανείας μεγαλυτέρ.ας τών τρ.ιακοσίων (300).μ 2 ., 
Είς περίπτωσιν κατασκευής πλειόνων τής μιας ένιαίων οικο¬ 
δομών .ή ελάχιστη άπόστασις μεταξύ αυτών ορίζεται είς τριά¬ 
κοντα (30) μέτρα.- 7 ..· · ;.· ; ' -■ 

Έν περιπτώσει κατασκευής τουριστικών οικιακών (ΒΑΝ- 
ΟΑΕΟλνδ), ή ώς άνω έλαχίστη άπόστασις δύναται. ,νά.,πε- 
ριορισ-3ή είς δέκα (1.0). μέτρα..:; , · Τ . . · , Λ; 

; Τ4. , Ό μέγιστος έπιτρεπόμενος άρι-3μός ορόφων, τών οικοδο¬ 
μών- ορίζεται .είς δύο (2). καί.τό άνώτατον ύψος άύτών. είς 
έπτά (7) μέτρα. : · ' - 

, 5. Αί οίκοδομαί δέον .νά άπέχουν άπο μεν τών πλαγίων ορίων 
τών γηπέδων δέκα οκτώ ,(18)-μέτρα τουλάχιστον άπό δέ τού 
άξονος τής οδού είκοσι δύο : (22);μέτρα;- -· : · 

: 0. Ό μέγιστος .συντελεστής δομήσεως έκάστσϋ γηπέδου ορί¬ 
ζεται είς οκτώ έκατοστά (0,08). : ’., - 

7. Ή άνέγερσις οικοδομών έπι ΰποστηλωμάτων (ΡΙΕΟ- 
ΤΙ8) έπιτρέπεται μόνον έπι . γηπέδων ών τό φυσικόν έδαφος 
έχει κλίσιν μικροτέραν ή ίσην.τού.πέντε έπι τοϊς έκατόν (5%). 
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Άρθρον 4. 

Ζώνη Γ: 

1. Εντός τής έν άρθρω 1 τοΰ παρόντος ζώνης Γ' έπιτρέ- 
"τται ή άνέγερσις μόνον κατοικιών, ξενοδοχείων. εστιατορίων, 
καφετεριών. Σνακ-—μπαρ, μπάρ. καφενείων. σχολικών κτι¬ 
ρίων, άποθηκών, σταόλων καί ύποστέγων προοριζομένων άπο- 
κλειστικώς διά την έξυπηρέτησιν τής γεωργίας. 

2. Τα ελάχιστα όρια έμβαδοΰ καί διαστάσεων τών γηπέδων 
ορίζονται ώς ακολούθως: 

Έλάχιστον πρόσωπον τεσσαράκοντα (40) μέτρα. 

Έλάχιστον βάθος όγδοήκοντα (80) μέτρα. 

Έλάχιστον εμβαδόν τέσσαρες χιλιάδες (4.000) μ-. 

5. Ή μεγίστη δυναμένη νά καλυφθή έστιφατνεια έκάστου γη- 
-έδου ορίζεται εις δέκα έπί τοίς εκατόν (10%) τής έπιφα- 
νείας αύτοΰ, μή έπιτρεπομένης έν πάση ττεριτττώσει ταύτης νά 
όιτερβή τά τριακόσια (300) μ 2 , ή δε άνέγερσις τής οικοδομής 
θά είναι ένιαία. 

4. Ό μέγιστος έ—ιτρεττόμενος άριθμός ορόφων τών οικοδο¬ 
μών ορίζεται εις δυο (2) καί τό άνώτατον ύψος αυτών εις 
έτττά (7) μέτρα. 

5. Αί οικοδομαί δέον νά άπέχουν άπό τών πλαγίων ορίων 
τών γηπέδων τουλάχιστον δέκα πέντε (15) μέτρα, άπό τοΰ 
άξονος τής όδοΰ δέκα πέντε (15) μέτρα, άπό τοΰ άξονος τής 
Εθνικής όδοΰ τριάκοντα (30) μέτρα καί άπό τοΰ άξονος τής 
Επαρχιακής όδοΰ είκοσι (20) μέτρα. 

0. Ό μέγιστος συντελεστής δομήσεως έκαστου γηπέδου βρί¬ 
ζεται εις δέκα πέντε εκατοστά (0,15). 

7. Ή άνέγερσις οικοδομών επί ΰποστηλωμάτων (ΡΙΚΟ- 
ΤΙ55) επιτρέπεται έπί γηπέδων ών τό φυσικόν έδαφος έχει κλί- 
σιν μικροτέρα^υ ή ϊσην τοΰ πέντε έπί τοίς έκατόν (5%). 

Άρθρον 5. 

Ζώνη Δ: 

1. Τά όριά τής έν άρθρω 1 τοΰ παρόντος ζώνης Δ' όπου 
ταΰτα δεν έμφαίνονται γραμμικώς εις τό έν άρθρω 1 τοΰ πα¬ 
ρόντος διάγραμμα έξικνούνταί μέχρι τών ορίων τοΰ έγκεκρι- 
μένου σχεδίου πόλεως. Εντός τής ζώνης ταύτης έπιτρέπεται 
ή άνέγερσις κτιρίων προοριζομένων διά τάς χρήσεις τάς καθο- 
ριζομένας διά την ζώνην Γ' καί έπί πλέον διά την άνέγερσιν 
γραφείων, καταστημάτων, έλαφρών βιομηχανικών έγκαταστά- 
σεων, βιοτεχνιών, νοσοκομείων καί θεραπευτηρίων έν γένει, 
σχολικών κτιρίων, όρφανοτροφείων, άσυλων καί κτιρίων κοινω¬ 
φελών οργανισμών. : 

2. Τά έλάχιστα όρια έμβαδοΰ καί διαστάσεων τών γηπέδων 
ορίζονται ώς άκολούθως: 

. Έλάχιστον πρόσωπον τεσσαράκοντα (40) μέτρα. 

Έλάχιστον βάθος όγδοήκοντα-(80) μέτρα. 

Έλάχιστον έμβαδόν τέσσαρες χιλιάδες. (4.000) μ 2 . 

3. Ή μεγίστη δυναμένη νά καλυφθή έπιφάνεια έκάστου γη¬ 

πέδου ορίζεται εις δέκα έπί τοίς έκατόν (10%)~τής επιφά¬ 
νειας αύτοΰ.· ·“ ·- 

4. · Ό μέγιστος έπιτρεπόμενος άριθμός ορόφων, τών. οικοδο¬ 
μών ορίζεται εις δύο .(2) καί τό άνώτατον ύψος αυτών εις 
επτά (7) μέτρα. 

' 5. Αί'οικοδομαί δέον νά · άπέχουν άπό τών πλαγίων 1 ορίων 
τών γηπέδων δέκα πέντε (15) μέτρα τουλάχιστον, άπό τοΰ 
άξονος τής όδοΰ δέκα πέντε (15) μέτρα, άπό τού άξονος τής 
Εθνικής όδοΰ τριάκοντα (30) μέτρα καί άπό-τοΰ άξονος 
τής Επαρχιακής όδοΰ είκοσι (20) μέτρα. 

0. Ό μέγιστος συντελεστής δομήσεως έκάστου γηπέδου 
ορίζεται εις δέκα πέντε έκατοστά (0,15). 

7. ’Η άνέγερσις οικοδομών έπί ΰποστηλωμάτων (ΡΙΚΟ- 
ΤΙδ) έπιτρέπεται έπί γηπέδων - ών τό φυσικόν έδαφος εχει’ 
κλίσιν μικροτέραν ή ίσην τοΰ πέντε έπί τοίς έκατόν (5%)'. 

, "Αρθρον 6. 

Ι. Δι’ άπασαν τήν περιοχήν τών ζωνών Α, Β, Γ καί Δ 
δεν έφαρμβζονται αί διατάξεις τοΰ άπό 23.10/4.11.1928 


Π. Δ/τος «περί καθορισμού τών όρων καί : 
εντός και έκτος τής ζώνης τών πόλεων κλ 
άνεγέρσεως οικοδομών» ιΦΕΚ 231/ΑΙ. ώς τ 
θέν καί συμπληρωθέν ισχύει σήμερον. 


εεριορισμων τη 
π. τοΰ κράτου 
οΰτο τροποποιη- 


2. Ομοίως εις τήν περιοχήν τών ώς άνω ζωνών, οί διά 
τών άρθρων 2, 3. 4 καί 5 τοΰ παρόντος καθοριζόμενοι όροι 
καί περιορισμοί δομήσεως. δεν εφαρμόζονται προκειμένου διά 
άνεγερθείσας ή άνεγερθησομένας Έργατικάς Κατοικίας 
βάσει ειδικών Διαταγμάτων. 


3. Εντός τών αυτών ώς άνω ζωνών Α, Β, Γ καί Δ, 
“έραν τών διά τών άρθρων 2, 3, 4 καί 5 όριζομένων ισχύουν 
•καί αί διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 8/1973 «περί Γ.Ο^Κ.» κατά τά 
είδικώτερον έν άρθρω 125 παρ. 2 αύτοΰ βριζόμενα. 


Άρθρον 7. 

Διά τοός νομίμως υφισταμένους οικισμούς πρό τοΰ έτους 
1923, Στρατιά. ’Ανάληψις, "Αγιοι Απόστολοι, Τριπουλέϊκα. 
Μεγαλομάτα καί Καθολικών Καλογραιών, κειμένους έντος 
τών περιοχών τών ζωνών, Α, Β, Γ καί Δ, τών οποίων τά 
όρια καθωρίσθησαν βάσει τών κειμένων διατάξεων μέχρι τής 1 
δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος Διατάγματος, ώς καί διά τμήμα· 
τοΰ οικισμού Φιγαρέτο. έμφανόμενον ΰπό στοιχείον Ε, εντός 1 
τής^ ζώνης Γ, εις τό έν άρθρω 1 τοΰ παρόντος διάγραμμα, 
οί οροί καί οί περιορισμοί δομήσεως καθορίζονται ώς άκο·* 
λούθως: 

1. Έλάχιστον πρόσωπον δώδεκα (12) μέτρα. 

Έλάχιστον βάθος δέκα βκτώ (18) μέτρα. 

Έλάχιστον έμβαδόν τριακόσια (300) τετρ. μέτρα. 

2. Κατά παρέκκλισιν άπό τής προηγουμένης παραγράφου 
θεωρούνται άρτια καί οικοδομήσιμα τά οικόπεδα: άτινα κατά 
τήν ημέραν δημοσιεύσεως τοΰ άπό 15.0.1908 Β. Δ/τος «περί 
καθορισμού τών όρων καί περιορισμών δομήσεως τών οικο¬ 
πέδων, τών κειμένων έντος τών ορίων τών νομίμων υφιστα¬ 
μένων πρό τοΰ έτους 1923 οικισμών, τών στερθυμένων έγκε- 
κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου» (ΦΕΚ 111/Δ), ώς έτροπο- 
ποιήθη μεταγενεστέρως. ήτοι τήν 2 Ιουλίου 19Θ8,' δέν εϊχον 
μέν τά ώς άνω έλάχιστα όρια έμβαδοΰ καί διαστάσεων πλήν 
όμως ταΰτα είχον: 

Έλάχιστον πρόσωπον έξ. (0) μέτρα. 

Έλάχιστον βάθος οκτώ (8) μέτρα. 

Έλάχιστον έμβαδόν έκατόν (100) τετρ. μέτρα.. 

3. Ή μεγίστη δυναμένη νά καλυφθή έπιφάνεια έκάστου 
γηπέδου, ορίζεται εις έξήκοντα έπί τοίς έκατόν (00%) τής 
έπιφανείας αύτοΰ. 

. 4.; Ό μέγιστος έπιτρεπόμτνος άριθμός ορόφων τών. οικο¬ 
δομών ορίζεται εις δύο (2) καί τό άνώτατον ύψος αυτών εις 
έπτά (7) μέτρα.· 

. 5. Ό; μέγιστος συντελεστής δομήσεως έκάστου γηπέδου 
ορίζεται" εις όγδοήκοντα-έκατοστά .(0,80). 

0. Απαγορεύεται ή κατασκευή τής οικοδομής έπί ΰποστη¬ 
λωμάτων (ΡΙΕΟΤΙδ). . . - , , - 

7. Πέραν τών ό>ς άνω όριζομένων διά τοΰ παρόντος άρθρου 
ισχύουν άπασαι αί λοιπαί διά τούς οικισμούς πρό τοΰ 1923 
ΰριστάμεναι σχετικαί διατάξεις.· - 


— Άρθρον 8. 


1. Εις περίπτωσιν γηπέδου, κειμένου τόσον έντος τών ζω¬ 
νών Ά, Β, Γ, Δ όσο·/ καί έντος τών περί ών τό άρθρον 7 τοΰ 
παρόντος οικισμών ΰφισταμένων πρό τοΰ έτους 1923, κεκλι¬ 
μένου κατά τήν κατεύθυνσιν τοΰ βάθους αύτοΰ, τό κτίριον κλι- 
μακοΰται κατά, τμήματα, προσαρμοζόμενον . έπί τοΰ. έδάφους, 
εις τρόπον ώστε, άνευ ΰπερβάσεως τοΰ ΐσχύοντος συντελεστοΰ 
δομήσεως, ή τής μεγίστης έπιτρεπομένης καλύψεώς, είςού-ί 
δέν σημείον τού χτιρίου νά προκύπτη λόγω κλίσεως τοΰ έ-ϊ 
δάφους, ύψος τούτου“μεγαλότερον τών οκτώ (8) μέτρων διά 
τά διώροφα καί τών πέντε καί ήμισυ (5,50) μέτρων διά τά 
μονώροφα. ' " .'' 


2. Ωσαύτως διά τά γήπεδα τά κείμενα τόσον έντος 


τών 


«η 
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ζωνών Α. 13. Γ. Δ. όσον καί έντός τών —ερ: ών το άρ-3ρον 7 
τού παρόντος οικισμών υφισταμένων πρό τον έτους 1923. οσά¬ 
κις λόγω υψομετρικών διαφορών ή λόγω σχήματος τών γηπέ-ι 
δων δημιουργοϋνται αϊσ3ητικαί άνωμαλίαι. δύναται δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ 'Ι’πουργοϋ Δημοσίων Έργων, μετά σύμφωνον 
γνώμην τοΰ Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελε¬ 
τών), νά έπιτραπή ή προσαρμογή κατά τον καλύτερον δυνα¬ 
τό·/ τράτο-/ τών άνωτάτων υψών τοϋ κτιρίου ώστε ταΰτα νά 
έναρμονίζωνται προς τά όψη τών λοιπών κτιρίων τής πέριξ 
περιοχής ή προς την μορφήν τοΰ εδάφους ή ττρός τά έπιτρε- 
πόμενα ύψη τών πέρια οικοδομών, άνευ όμως ύπερβάσεως τοϋ 
κατά τήν πρόσοψιν κα·3οριζομενου έν έκάστη περιπτώσει αρι¬ 
θμού ορόφων. 


Άρ’ίρον 9. 

Τροποποιείται το άρύρον 1 τοϋ άπό 9.4.1904 Β. Δ/τος 
«περί άνα3εωρήσεως τών όρων καί περιορισμών δομήσεως 
τών οικοπέδων καί περί ύψους οικοδομών καί μεγίστου άρι- 
3μοϋ ορόφων τής πόλεως Κέρκυρας» (ΦΕΚ 37/Δ) κατά 
τά έν αύτώ μνημονευόμενα ΰπ’ άρι3. 1. 2 καί 3 διαγράμματα· - 
έμβαδών (ύπ’ άρι·3. Ε. 35099/1903 πράξις τοϋ Γενικού 
Διευ3υντοϋ Υπουργείου Δημοσίων Έργων) καί δή: 

α) Διά τής καταργήσεως τοϋ μεγίστου τμήματος τών 
ορίων τοϋ τομέως Β, τοϋ κειμένου εις τήν περιοχήν μεταξύ 
Φυλακών καί Ανεμομύλου. 

β) ΔΓ έπεκτάσεως τών ορίων τοϋ τομέως θ εις τάς πε^ 
ριοχάς βορειοδυτικούς καί βορειοανατολικούς τών Φυλακών, καί 

γ) Διά τής καταργήσεως τμήματος τοϋ ορίου πέρατος τοϋ 
τομέως Η εις τήν νοτίαν πλευράν αύτοϋ τταρά τήν περιοχήν 
Μαντουκίου, ώς έμφαίνεται εις τά ύπ’ όριό». 1, 2 καί 3, ύπό 


τοϋ προϊσταμένου τής Υπηρεσίας Οικισμού τε-ϋεωρημένα διά 
τής ύπ' άρι3. Ε. 10101/1970 πράξεως αύτοϋ. σχετικά τρίοί 
^3) πρωτότυπα διαγράμματα. ύπό κλίμακα 1:2000. ώντινων 
συνοπτικά αντίτυπα δημοσιεύονται μετά τοϋ παρόντος. 

”Λρ3ρον 10. 

Καθορίζονται οί συντελεσταί δομήσεως τών οικοπέδων 
τού ρυμοτομικού σχεδίου Κερκύρας κατά τομείς Α, Β καί Γ 
τής ττεριοχής τοϋ ήδη υφισταμένου καί τροποποιούμενου δυ¬ 
νάμει τής περιπτώσεις β τοϋ άρ-3ρου 9 τοϋ παρόντος Δ/τος 
τομέως θ έμβαδών (έλεύ-3ερον σύστημα), έμφανομένους εις 
τό. ύπό τοϋ προϊσταμένου τής Υπηρεσίας Οικισμού τε·3εωρη-ι 
μόνον διά τής τής ύπ' άρι3. Ε. 10102/1970 πράξεως αύτοϋ 
σχετικόν πρωτότυπον διάγραμμα, ύπό κλίμακα 1:5000, ούτι- 
νος συνοπτικόν άντίτυπον δημοσιεύεται μετά τοϋ παρόντος ώς 
κάτω·3ι: 

α) Διά τον τομέα Α συντελεστής δομήσεως όγδοήκοντα 
εκατοστά (0,80). 

β) Διά τον τομέα Β συντελεστής δομήσεως ενα καί είκοσι 
έκατοστά (1,20). 

γ) Διά τόν τομέα Γ συντελεστής δομήσεως ενα καί εξή¬ 
κοντα έκατοστά (1,00). 

Εις τόν αυτόν έπί τών Δημοσίων Έργων Υπουργόν, άνα- 
τί·3εμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Δια¬ 
τάγματος. 

Έν Άύήναις τή 1 Απριλίου 1970 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
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